VOCE DEL PADRONE 

Mod. 546 (telaio 461) 


TABELLA OELLE TENSIONI 
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Media frequenza: 465 kHz. 

Taratura OM: a 1460 e a 552 kHz. 
Taratura OC: a 6,2 e a 14,5 MHz. 
Taratura OCC: a 23 MHz e a 15,6 MHz. 
Non toccare indutlanza aarao. 

Eccitazione: 1690 ohm. 

Tanziona InKrcazo Mtro: 366 V. 

Tantieme uacltn filtro: 260 V. 
















